Sciences Po / fonds CEVIPOF 








pe 


Jean  FALALA 
38 ans 
Cadre de l'Alimentation 
Conseiller Général de la Marne 
Conseiller Municipal de Reims 
Candidat V° République 
et d'Union Nationale 


REMPLAÇANT ÉVENTUEL : 
| | 





François GUYARD 
39 ans 
Docteur Vétérinaire 





ELECTIONS LEGISLATIVES DU 12 MARS 1967 
2 CIRCONSCRIPTION DE LA MARNE 


ELECTRICES, ELECTEURS, 


Je remercie très sincèrement toutes les élec- 
trices et tous les électeurs qui, dès le premier 
tour de scrutin m'ont accordé leur appui, me 


plaçant ainsi en tête de tous les candidats. 


Dimanche prochain, dans un esprit d'UNION 
NATIONALE se joindront à nous tous ceux 
qui, au-dessus des querelles partisanes, veulent 
prendre leur part à la construction d'un pays mieux 


adapté aux exigences et aux besoins de tous. 


Cette confiance ainsi manifestée renforcera encore 
ma volonté de travailler au SERVICE DE TOUS 
les habitants de notre circonscription dans le 


respect des OPINIONS DE CHACUN. 





PAS D'ABSTENTION 
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Sciences Po / fonds CEVIPOF 


POUR UNE POLITIQUE... 


d'UNION 
de PAIX 





de STABILITE 
d'EFFICACITE 
de PROGRES ECONOMIQUE 
de JUSTICE SOCIALE 





Candidat V° République et d'Union Nationale 


REMPLACANT EVENTUEL 
Francois CGCUYARD 


VU LE CANDIDAT 


